emeryt Policji Polskiej 


przeżywszy lat 69, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 2 lutego 1944 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 5 b. m. o godzinie 11 przed poł. 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zapraszają stroskani: 

zona, dzieci i wnuczka. 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 
KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 103-31. 


